P. 


10. kwietnia 2010 roku 


w wieku 48. lat zmarła śmiercią tragiczną 


mgr EWA BĄKOWSKA 


kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, kierownik Oddziału 
Informacji Naukowej i Katalogów 


Z.ginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego 


pod Smoleńskiem 


Z niewysłowionym smutkiem żegnamy 
powszechnie lubianą i szanowaną Koleżankę, 
znakomitego, oddanego swej pracy Bibliotekarza. 


Dyrekcja i pracownicy 
Biblioteki Jagiellońskiej 


